mgr WŁODZIMIERZ 


CHWASTEK 


NAJUKOCHAŃSZY MĄŻ, OJCIEC, BRAT 


| DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH INTEGRACYJNYCH NR. 4 w KRAKOWIE 


przeżywszy lat 55, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami 
zmarł dnia 8 lutego 2000 r. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy Zmarłym odprawione zostanie we wtorek 
dnia 15 lutego 2000 r. o godz. 13.40 w kaplicy na cmentarzu Rakowickim, 


po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku, 
o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku i żalu 


ŻONA, CÓRKA, BRAT i RODZINA 


Prosimy o nieskładanie kondolencji 


